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五 步 蛇 毒 和 晕 蛇 毒 透 析 前 后 的 某 些 性 质 
及 五 步 蛇 毒 热 稳定 性 的 研究 


STUDIES ON SOME PROPERTIES OF VENOM FROM 
AGKIST RODON ACUTUS (GUENTHER) AND 
AGKISTRODON HALYS (PALLAS) BEFORE AND 
AFTER DIALYSIS AND TEMPERATURE STABILITY OF 
VENOM FROM AGKJISTRODON ACUTUS 


关键 词 五 步 巡 ”时 蛇 通 株 热 萎 定性 叫 淋 
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五 步 巡 (Agkistrodon acutus) 和 刚 蛇 (Aghistrodon haliys) 蛇毒 透析 前 后 含 
量 、 毒 性 和 抗原 成 分 的 变化 ， 以 及 温度 对 五 步 蛇 毒 致死 活性 的 影响 等 ， 尚 未 见 有 资料 。 
本 文 就 浙江 产 五 步 绽 毒 和 姥 蛇 毒 在 透析 前 后 的 某 些 性 质 及 五 步 蛇 毒 的 热 稳定 性 研究 作 初 
步 报道 。 

1, 毒 性 测定 ”小 白 和 体 重 18 一 20E ， 瞧 雄 兼 有 ， 腹 胶 注 射 ， 观 察 48 小 时 ， 结 果 用 简 
化 机 率 单位 法 计算 。 

2. 透 析 参考 Iwanaga (1979) 方 法 。 称 到 五 步 蛇毒 和 旷 蛇 毒 各 100mg 及 重 基 相同 、 
直径 为 lcm 的 Visking 透 析 袋 4 个 。 把 上 述 已 称 重 的 两 种 蛇毒 分 别 置 于 其 中 的 两 个 透析 约 
内 ， 再 在 各 个 透析 找 内 加 入 4 ml 去 离子 水 ， 另 外 两 个 透析 盘 内 不 加 入 蛇毒 ， 而 只 加 入 
4 ml 去 离子 水 作为 空白 对 照 。 然 后 把 这 4 个 透析 给 分 别 放 入 体积 相同 的 4 个 量 简 中 , 于 洒 
箱 内 对 去 离子 水 透析 48 小 时 ， 其 间 换 水 3 次 。 透 析 毕 ， 将 这 4 个 址 析 找 直接 放 入 同一 二 
燥 器 内 进行 真空 干燥 《干燥 剂 用 五 加 化 二 硕 ) ， 干 煤 后 称 重 。 不 能 通过 透析 袋 腊 残 留 的 
每 种 蛇 痢 的 干 总 重量 减 去 冻 干 后 空白 对 腿 的 两 个 透析 倪 干 重 的 平均 慎 。 

3. 免 疫 电 泳 ” 琼 脂 精 浓度 1%; 巴 比 受 纳 狂 冲 液 PH8.,2, 离子 强度 0.05， 电 压 100Y， 
蛇毒 浓度 5mgyml， 抗 蛇毒 血清 〈 购 自 上 海 生物 制品 研究 所 》 稀释 3 迟 ， 电 泳 60 分 钟 ， 
于 冰箱 内 扩散 60 小 时 左右 。 

4. 热 黎 定 性 试验 ”将 五 步 巡 毒 干粉 ， 用 去 离子 水 配制 成 不 同 浓度 的 溶液 ， 然 后 从 每 
一 浓度 的 绽 毒 柳 客 中 ， 各 取出 20ml 加 入 名 个 试管 内 ， 塞 好 ， 放 入 不 同 温度 的 水 浴 锅 中 功 
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热 一 定时 间 后 ， 取出 待 冷 。 该 蛇毒 深 波 经 加 热 后 所 产生 的 沉 汪 物 随 温度 的 升 高 而 增加 。 
然后 将 其 悬浮 液 注射 入 小 鼠 腊 由 内 ， 每 只 小 鼠 腊 腔 注 射 0.1ml， 每 0.1ml 中 所 含 的 蛇毒 
量 随 不 同 的 温度 组 而 异 。 每 一 温度 组 用 小 旭 5 只 ， 观 察 48 小 时 。 

5, 聚 丙烯 习 胺 凝 胶 电 泳 ”试剂 和 方法 同 前 〈 谢 占 素 等 ，1982) 。 作 对 照 的 一 凝 胶 柱 


Table 1T， The effect dialysis oan venoms of Agkistrodon 
acutus and A. halys 


te 




















Initial Yenom LD (i. p.y mg/kg mouse Nondialyzable Percent 
enom - - 
amount Mg) Befors dialysis After dialysis amount (mg) dialyzed 
Agkistrodon acutus 3.71 100 12.9 £5.65 11.35% 
Agyhisirodon halys 1.29 100 1.59 91 .75 B.23% 
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Table 2, Determination of ths heat stabitity of Agkistrodonr acutus Yenom 





Temperature (min.» Dosag thg i, p. mousey Results C24Hhr.) 
oe | 
65C 5) 300 075 
85 记 《57 1000 575 
70D 06) 1200 075 
TIC (6°) 2000 075 





Fig。1 。 Immunoelectrophoretic pattern of venoms of Agkistrodon 


acutyus amd A, halys, 
The upper is dghistrodon meutus venom nnd the lower is A. halys venom, 
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原 毒 55°C5! 60"C5/ 65*C5/ 
未 加 热 》 
Fig, 2 。 Polyacrylamide gel electrophoresis pattern of Ahgistrodorn 
actius venom, ln each figure, the left is kept at room 


temperature and the right is kept at 65°C for 5 min 


加 未 加 热 的 五 步 蛇 玫 约 300 微 克 蛋 帕 ， 其 余 各 往 加 入 的 五 步 蛇 于 体积 与 前 者 相同 ， 蛋 白 
含量 则 适 蛇 毒 加 热 湿 度 的 提高 而 依次 减少 。 

结果 与 讨论 ” 五 步 蛇 毒 和 旷 蛇 毒 各 100mg, 经 对 水 透析 48 小 时 后 , 残留 在 踪 析 绕 内 
的 蛇毒 干 毒 各 为 85,61mg 和 91.75mg, 即 能 通过 透析 袋 蝶 的 成 分 各 占 14.35% 和 8.25%( 表 
1 )。 这 与 JIwanaga 等 报道 是 一 致 的 ， 他 们 发 现 业 科 《〈Crotalidaey》 和 赎 科 (〔Viperidae) 
蛇毒 中 只 有 5 一 17%% 的 分 子 量 低 于 10, 000 的 成 分 能 通过 进 析 直入 , 而 上 服 馈 蛇 科 (Elapidae) 
蛇毒 中 则 有 30 一 75%。 但 就 五 步 蛇 毒 和 量 蛇 毒 而 言 ， 前 者 蛇毒 中 的 小 分 子 量 成 分 的 含量 
比 量 蛇毒 中 多 些 ， 因 而 延 析 对 五 步 蛇 毒 毒性 的 影响 比 蜡 巡 毒 大 些 ， 这 表明 这 些小 分 子 成 
分 具有 某 些 生物 活性 《 谢 占 泰 ，1983) 。 另 一 方面 是 前 者 妈 选 析 后 ， 蛇 毒 中 的 钙 、 氏 、 
由 、 钾 、 铜 离子 的 正 少 〈Eiliott，1978) ， 影响 了 五 步 蛇 毒 主要 毒 蛋 和 白 的 活性 ( 徐 淘 
等 ，1982》 。 但 这 些小 分 子 成 分 中 可 能 仍 有 部 分 具有 抗原 性 《图 1) 。 
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五 步 蛇毒 在 65*C 加 的 5 分 钟 ， 其 毒性 已 基本 疼 失 ， 在 70>C 加 热 5 分 钟 则 完全 失去 其 到 
死 毒性 〈 表 2 ) 。 在 紊 丙烯 酰胺 攻 胶 电泳 谱 上 亦 显示 ， 其 蛋白 带 的 数量 随 温度 升 高 而 减 
少 ，65eC 加 热 5 分 钟 者 ， 仅 见 3 条 蛋白 带 (图 2) 。 这 表明 此 蛇毒 中 的 主要 毒性 成 分 是 
耐 热 性 较 差 的 蛋白 质 或 酶 。 
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上 接 380 页 
巢 共 有 4 个 排 孵 点 〔 在 月 经 周期 第 10 一 12 天 阴道 涂 片 上 亦 反 映 有 排卵 迹象 ) 及 发 育 程 度 
不 等 的 滤 泡 48 个 。 排 卵 点 明达 4 个 之 多 ， 但 同 组 的 3 、5 号 难 猴 在 连续 6 天 的 交配 中 ， 
却 没 有 内 现 多 孵 受精 现象 ， 仍 然 只 获得 一 胎 一 仔 的 效果 。 说 明 这 种 试图 在 狼 猴 繁殖 中 增 
如 双 胎 率 的 超 排 技术 似乎 没有 实际 意义 。 由 于 滤 泡 发 育 不 一 致 ， 试 图 收集 大 量 的 密 子 也 
就 困难 了 ， 而 且 这 种 处 理 对 卵巢 组 织 及 生理 机 能 也 可 能 产生 一 种 有 害 的 影响 。 

2. 了 组 81 号 猴 卵 巢 检 查 结果 卵 车 上 了 既 无 排 煞 点 ， 也 没有 大 形 滤 泡 ， 只 有 20 多 个 
大 头 针 顶 部 大 小 的 滤 泡 。 同 组 4 号 难 猴 在 月 经 周期 的 第 9 一 14 天 交配 ， 结 果 未 孕 。 因 此 
可 以 认为 ， 连 续 9 天 每 天 给 予 200IUPMSG 的 剂量 不 足以 引起 滤 泡 的 快速 发 育 ， 也 可 能 
干扰 了 它 的 自然 排 黎 周期 。 
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